The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Flow Controllers (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Brand Model Country of Symbolic Water Nominal | Merited Function | Date of Issue 
Number Website Origin Presentation | Efficiency} Flow Rate 
onthe Water | Grade | (litre/minute) 
Efficiency | (1/2/3/4) 
Label 
1F 22-0002 |Winkler Limited 2967 8438 AMFAG | Airforce Spray Italy ô 1 1.5 Constant flow 25.3.2022 
WS1.5 i operation 
1F 22-0001 JNEOPERL Far East Ltd. 2214 9888 Neoperl 40.2155.000 Germany ô 6 2 6.4 Constant flow 19.1.2022 
www.neoperl.net/en/start.html 3 operation 
1F 21-0007 |Grohe Hong Kong Limited [2806 0611 Grohe 414381040 Germany ' 1 3.0 Constant flow 28.12.2021 
www.grohe.com i operation 
1F 21-0006 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 407504040 Germany ô 1 4.1 Constant flow 3.12.2021 
www.grohe.com ` operation 
1F 21-0005 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 405493040 Germany 6 ô 2 Constant flow 3.12.2021 
www.grohe.com e. operation 
1F 21-0004 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 408848040 Germany ô 1 4.2 Constant flow 27.10.2021 
www.grohe.com i operation 


1F 21-0003 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 07342231 Germany å ô 2 5.5 Constant flow 27.10.2021 
www.grohe.com ð i operation 

1F 21-0002 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 07735040 Germany N 6 2 6.5 Constant flow 22.2.2021 
www.grohe.com tail operation 

1F 21-0001 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 64601040 Germany ô 1 2:3 Constant flow 22.2.2021 
www.grohe.com 3 operation 

1F 20-0010 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Tappa T-4L China ô 1 4.8 Constant flow 7.12.2020 
www.sandbrook.hk ` operation 

1F 20-0009 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 412002040 Germany ô 1 5 Constant flow 27.11.2020 
www.grohe.com : operation 

1F 20-0008 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 403986040 Germany ô 1 1.7 Constant flow 27.11.2020 
www.grohe.com i operation 

1F 20-0007 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 403985040 Germany ô 1 3.4 Constant flow 7.12.2020 
www.grohe.com i operation 
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1F 20-0006 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 400427040 Germany Constant flow 4.9.2020 
www.grohe.com operation 
1F 20-0005 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 410992031 Germany 7 Constant flow 4.9.2020 
www.grohe.com ; operation 
1F 20-0004 |Jesto (Italy Standard) 5223 6018/3188 9398 Ebeau EB-19011 China ' Constant flow 8.6.2020 
Limited www.jestoitalystandard.com.h i operation 
k 
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1F 20-0003 |CP Solutions (Asia) Co., 2621 3001 T&S B-0199-09- China 3.4 Constant flow 28.2.2020 
Limited LF10 operation 
1F 20-0002 |CP Solutions (Asia) Co., 2621 3001 T&S SP-F15 China 4.8 Constant flow 28.2.2020 
Limited operation 
m 
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| 


© 
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1F 20-0001 |NEOPERL Far Fast Ltd. 2214 9888 Neoperl 40.2055.000 Germany Constant flow 7.2.2020 
www.neoperl.net/en/start.html ô Á operation 

1F 19-0007 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402748040 Germany À 
www.grohe.com ; 

1F 19-0006 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 411523040 Germany 4 Constant flow 15.11.2019 
www.grohe.com l operation 

1F 19-0005 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402717040 Germany Constant flow 15.11.2019 
www.grohe.com i operation 

1F 19-0004 |NEOPERL Far Fast Ltd. 2214 9888 Neoperl 45.2060.000 Germany ô 1 4.2 Constant flow 17.5.2019 
www.neoperl.net/en/start.html ; operation 

1F 19-0003 |NEOPERL Far Fast Ltd. 2214 9888 Neoperl 45.2056.000 Germany wy f 2 5.1 Constant flow 17.5.2019 
www.neoperl.net/en/start.html ô ô operation 

1F 19-0002 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 404230040 Germany 2 5.4 Constant flow 8.4.2019 
www.grohe.com ô ô operation 

1F 19-0001 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 64647040 Germany ô 1 4.3 Constant flow 8.4.2019 
www.grohe.com i operation 
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Constant flow 15.11.2019 
operation 


© 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


© 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Flow Controllers (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Brand Model Country of Symbolic Water Nominal | Merited Function | Date of Issue 
Number Website Origin Presentation | Efficiency} Flow Rate 
onthe Water | Grade | (litre/minute) 
Efficiency | (1/2/3/4) 
Label 


1F 18-0051 {Hundred Ways (B.S.) 2690 9803 Neoperl 44.3359.01001 Germany 1 1.8 Constant flow 7.12.2018 
Limited operation 
1F 18-0050 |Glory Top Building 3583 8333 VADO FR-100/2-PLA UK 7 1 1.9 Constant flow 7.12.2018 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk ` operation 
1F 18-0049 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 405864031 Germany ' 1 5 Constant flow 31.10.2018 
www.grohe.com ; operation 
1F 18-0048 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 410982040 Germany 6.1 Constant flow 31.10.2018 
www.grohe.com ô | operation 
1F 18-0047 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407550040 Germany À 4.8 Constant flow 31.10.2018 
www.grohe.com operation 
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1F 18-0046 |Glory Top Building 3583 8333 Torneiras 58.9085.1 Portugal ' Constant flow 31.10.2018 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk Roriz i operation 

1F 18-0045 |Glory Top Building 3583 8333 VADO FR-FLEXI/2- UK À Constant flow 26.10.2018 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk PLA i operation 

1F 18-0044 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402789040 Germany ô Constant flow 26.10.2018 
www.grohe.com i operation 

1F 18-0043 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402203031 Germany ae ag Constant flow 16.10.2018 
www.grohe.com ð ô operation 

1F 18-0042 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 64441040 Germany ô ) 6 3 7.6 Constant flow 16.10.2018 
www.grohe.com Ô i operation 

1F 18-0041 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407502040 Germany ô 1 4 Constant flow 15.10.2018 
www.grohe.com ; operation 

1F 18-0040 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 403655031 Germany 2 5.3 Constant flow 15.10.2018 
www.grohe.com ô ô operation 

1F 18-0039 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 410611040 Germany 2 5.1 Constant flow 15.10.2018 
www.grohe.com ô ô operation 
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1F 18-0038 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407501040 Germany À 1 Constant flow 15.10.2018 
www.grohe.com ’ operation 


1F 18-0037 |Glory Top Building 3583 8333 VADO FR-FLEXI/2- Germany Constant flow 31.8.2018 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk PLA operation 
1 Constant flow 30.8.2018 
operation 
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F 18-0036 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 408461031 Germany 3.7 
www.grohe.com ; 
1F 18-0035 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402671031 Germany 4.9 Constant flow 30.8.2018 
www.grohe.com } operation 
1 4.2 Constant flow 30.8.2018 
operation 


© e n 


2 Constant flow 30.8.2018 
operation 

Constant flow 30.8.2018 
operation 


© 


1F 18-0034 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407557031 Germany 
www.grohe.com à 


1F 18-0032 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407007031 Germany u f 2 
www.grohe.com ô q 

1F 18-0031 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 406275031 Germany f 1 Constant flow 30.8.2018 
www.grohe.com ð operation 

1F 18-0030 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407556031 Germany 1 Constant flow 29.8.2018 
www.grohe.com 9 operation 

1F 18-0029 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402214131 Germany A p 2 5.5 Constant flow 31.8.2018 
www.grohe.com ð ð operation 

1F 18-0028 |Grohe Hong Kong Limited [2806 0611 GROHE 492323031 Germany 1 4 Constant flow 31.8.2018 
www.grohe.com ð operation 

1F 18-0027 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402790040 Germany 2 5.9 Constant flow 31.8.2018 
www.grohe.com ô ©) operation 

1F 18-0026 |Delabie Ltd. 3971 9194 Delabie 922024 France 1 3.7 Constant flow 23.8.2018 
www.delabie.com 9 operation 


1F 18-0033 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 406429040 Germany 
www.grohe.com E 
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F 18-0025 |Delabie Ltd. 3971 9194 Delabie 922022 France Constant flow 23.8.2018 
www.delabie.com À operation 


1 
1F 18-0024 |Glory Top Building 3583 8333 Torneiras WS4 Portugal Constant flow 22.8.2018 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk Roriz operation 
1 Constant flow 20.8.2018 
operation 
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F 18-0023 |Glory Top Building 3583 8333 DM R/09121 Italy 5 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk 
1F 18-0022 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 RENE C6F China 5.7 Constant flow 20.8.2018 
www.dreyer.com.hk ; operation 
1F 18-0021 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 AMFAG RB Italy 1 3.3 Constant flow 22.8.2018 
www.dreyer.com.hk operation 
| B 
| _ l 
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1F 18-0020 |Dreyer & Co. Ltd 2613 2016 RENE China 1 Constant flow 22.8.2018 
www.dreyer.com.hk operation 

Constant flow 17.8.2018 
operation 

1F 18-0018 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407761040 Germany Constant flow 24.7.2018 
www.grohe.com S operation 

1F 18-0017 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 403654040 Germany 1 Constant flow 24.7.2018 
www.grohe.com 9 operation 

1F 18-0016 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 402749040 Germany 1 4.9 Constant flow 24.7.2018 
www.grohe.com ð operation 

1F 18-0015 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012111 Denmark 1 1.9 Constant flow 24.7.2018 
Ltd. ð operation 

1F 18-0014 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012339 Denmark 1 1.9 Constant flow 24.7.2018 
Ltd. 9 operation 

1F 18-0013 |Brighten Building Materials [2880 0331 T-save 90-002073 Denmark 1 1.9 Constant flow 24.7.2018 
Ltd. 9 operation 


œ 
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1F 18-0019 |Dreyer & Co. Ltd 2613 2016 RENE C2F China 
www.dreyer.com.hk 
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Efficiency | (1/2/3/4) 
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1F 18-0012 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 407551040 Germany 5 Constant flow 4.7.2018 
www.grohe.com À operation 
UK 5.3 Constant flow 4.7.2018 
operation 
1 1.8 Constant flow 4.7.2018 
operation 


- 1 
1F 18-0011 |Glory Top Building 3583 8333 VADO FR-FLEXI/5- 1 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk PLA 
F 18-0010 |Glory Top Building 3583 8333 DMP R/09064 Italy 2 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk Ô ò 
z 1 


Constant flow 4.7.2018 
operation 
Constant flow 29.3.2018 

operation 

1F 18-0007 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012342 Denmark 1 3.6 Constant flow 29.3.2018 
Ltd. ; operation 

1F 18-0006 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-002041 Denmark ; 1 3.6 Constant flow 29.3.2018 
Ltd. operation 

1F 18-0005 |Hundred Ways (B.S.) 2690 9803 TAPPA SH2-6L China ; 1 5 Constant flow 20.3.2018 
Limited S operation 

1F 18-0004 |Hundred Ways (B.S.) 2690 9803 TAPPA S3-4L China 1 2.8 Constant flow 20.3.2018 
Limited } operation 

1F 18-0003 |Hundred Ways (B.S.) 2690 9803 TAPPA S5-2L China 1 1.4 Constant flow 20.3.2018 
Limited ð operation 

1F 18-0002 |Jesto (Italy Standard) 5223 6018/3188 9398 JESTO 07162 China mY 2 5.4 N/A 13.6.2018 
Development Company www.jestoitalystandard.com.h ô Ô 

k 

1F 18-0001 |Jesto (Italy Standard) 5223 6018/3188 9398 JESTO 07161 China j 2 N/A 13.6.2018 
Development Company www.jestoitalystandard.com.h Ô Ô 

1F 17-0009 [Wealth Fancy Limited 2516 7851 AMFAG 1160221 13.11.2017 

& 4 


1F 18-0009 |Glory Top Building 3583 8333 VADO FR-100/5-PLA UK 
Materials Ltd www.glorytop.com.hk 
1F 18-0008 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012112 Denmark 1 
Ltd. 
d 
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1F 17-0008 |Wealth Fancy Limited 2516 7851 AMFAG 1160251 Italy 1 3.8 Constant flow 13.11.2017 
operation 
1F 17-0007 |Wealth Fancy Limited 2516 7851 AMFAG 1160261 Italy 2.9 Constant flow 13.11.2017 
operation 
1F 17-0006 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.2051.00001 Germany 4.7 Constant flow 28.7.2017 
www.neoperl.net/en/start.html operation 
1F 17-0005 J|NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | A5.9042.10010 | Germany 1.8 Constant flow 28.7.2017 
www.neoperl.net/en/start.html operation 
1F 17-0004 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.8360.01002 Germany 1 3.7 Constant flow 28.7.2017 
www.neoperl.net/en/start.html ; operation 
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Constant flow 28.7.2017 
; operation 

1F 16-0007 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.1059.00000 Germany 1 Constant flow 9.9.2016 
www.neoperl.net/en/start.html ð operation 

1F 16-0006 |Dreyer & Co. Ltd 2613 2016 AMFAG 218x1 AFO Italy 2 5.1 Constant flow 31.8.2016 
www.dreyer.com.hk WS6 ô Ô operation 

2613 2016 AMFAG |18x1 AFO WS3 Italy ) 1 4 Constant flow 15.8.2016 
www.dreyer.com.hk ô operation 

2613 2016 AMFAG |24x1 AFO WS3 Italy l 1 3 Constant flow 15.8.2016 
www.dreyer.com.hk 9 operation 


1F 17-0001 JNEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.8356.01002 Germany ; 
www.neoperl.net/en/start.html i 








1F 17-0003 |NEOPERL Far East Ltd. 2214 9888 VEOPERL | 40.0056.00001 Germany 2 Constant flow 28.7.2017 
www.neoperl.net/en/start.html Ô operation 

1F 17-0002 |NEOPERL Far Fast Ltd. 2214 9888 NEOPERL | 40.8351.01002 Germany ; Constant flow 28.7.2017 
www.neoperl.net/en/start.html à operation 


1F 16-0004 |Dreyer & Co. Ltd 


1F 16-0005 |Dreyer & Co. Ltd. 
1F 16-0003 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 AMFAG [|24x1 AFO WS7 Italy ) 2 6.5 Constant flow 29.6.2016 
www.dreyer.com.hk ð ð operation 
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1F 16-0002 |Dreyer & Co. Ltd 2613 2016 AMFAG | 24x1 AFO WS5 Italy j Constant flow 29.6.2016 

www.dreyer.com.hk ©) ð operation 
1F 16-0001 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 AMFAG |24x1 AFO WS4 Italy ; Constant flow 29.6.2016 

www.dreyer.com.hk . operation 


1F 15-0015 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 44.3058.000 Germany & ' Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html K ) operation 


è è| © 


| 
1F 15-0014 J|NEOPERL Far East Ltd. 2214 9888 NEOPERL | 44.3051.000 Germany & 4.8 Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html UK operation 
1F 15-0013 |NEOPERL Far East Ltd. 2214 9888 NEOPERL | 43.2051.000 Germany & 44 Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html UK operation 
| 


© 


Cd 


U 
1F 15-0012 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.2058.000 Germany & i Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html UK ; operation 
1F 15-0011 JNEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.1055.000 Germany & 
www.neoperl.net/en/start.html UK ; ð 


© 


Constant flow 4.12.2015 
operation 
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1F 15-0010 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.1054.000 Germany & ô 6 ô Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html UK 99: operation 

1F 15-0009 |NEOPERL Far East Ltd 2214 9888 NEOPERL | 40.1051.000 Germany & 6 2 Constant flow 4.12.2015 
www.neoperl.net/en/start.html UK Ô i operation 

1F 15-0008 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Kottmann 06.900.13 Germany ô ; 2 N/A 31.7.2015 
www.sandbrook.hk ‘ Ô 

1F 15-0007 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Kottmann 06.900.12 Germany ô 1 1.1 Constant flow 31.7.2015 
www.sandbrook.hk i operation 

1F 15-0006 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Kottmann 06.900.11 Germany ô 1 1.8 Constant flow 31.7.2015 
www.sandbrook.hk ; operation 

1F 15-0005 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Kottmann 06.900.10 Germany 1 4 Constant flow 31.7.2015 
www.sandbrook.hk 3 operation 
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1F 15-0004 |3M Hong Kong Limited 2806 6111 3M FWS11 Taiwan 2 N/A 22.1.2015 
www.3M.com.hk ð 9 
1F 15-0003 |3M Hong Kong Limited 2806 6111 3M FWS03 4 11.2 N/A 22.1.2015 
www.3M.com.hk 
1F 15-0002 |3M Hong Kong Limited 2806 6111 3M FWS02 Taiwan ô 1 4.6 Constant flow 22.1.2015 
www.3M.com.hk 3 operation 








1F 15-0001 |3M Hong Kong Limited 2806 6111 FWS01 Taiwan ; i 3 N/A 22.1.2015 
www.3M.com.hk ò ð ð 

1F 14-0006 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-002042 Denmark ô 1 4.6 Constant flow 19.12.2014 
Ltd. à operation 

1F 14-0005 |Brighten Building Materials [2880 0331 T-save 90-012113 Denmark ô 1 4.6 Constant flow 19.12.2014 
Ltd. i operation 

1F 14-0004 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012345 Denmark ô 1 4.6 Constant flow 19.12.2014 
Ltd. à operation 

1F 14-0003 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-002043 Denmark ; i 2 N/A 19.12.2014 
Ltd. 2 ` 

1F 14-0002 |Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012114 Denmark 2 N/A 19.12.2014 
Ltd. D. i 





19.12.2014 


1F 14-0001 [Brighten Building Materials |2880 0331 T-save 90-012348 
Ltd > 





